Coordonnées GPS exactes et précises montagne J1 point le plus haut sommet Jura à proximité du Crêt de la Neige, altitude 1721m

46.272793, 5.944263

Exact, precise, accurate GPS coordinates of J1 mountain highest summit peak of Jura near Crêt de la Neige, elevation 1721m